OLYMPUS^ 


このたびは、才 U ンパス製品をお買い上げいただをまして、ありびとラございます。 
書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影の基本操作や画像をパソコンに 


mm 

DIGITAL CAMERA 


が致{1獅2風孤0 


はじめてお使いになる方へ 


START 


簡単ガイド 



〜これだけで撮影できまず〜 


アクセスポイント（製品に関ずるお問い合わせ） 


ネし幌 . 01 1-231-2338 

仙台 . 022-吕 18-8437 

亲斤谓 . 02已-吕4已 -7343 

東京（八王子)…. 042已 -42-749 日 

お本 . 02已 3-3 白-2413 

静岡 . 〇已4-吕已3-吕2已〇 

名古屋 .052-201-9 己8己 


金ミ巧 . 07己 -262-8259 

大阪 . 0巨-白2已 2-0 己〇已 

高お . 087 -834 -百180 

広島 .082-222-0808 

福岡 . 〇白吕 -7 吕 4-82 15 

鹿巧島 . 0白9-吕吕2-已087 

沖縄 .098-864-2548 


※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、才 U ンバスカスタマーサポートセンター 
に転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となりますので、ご了承くだ 
さし、。 

営業時間9 : 30-17 ： 00は•日曜、ネ兄日およびお巧定休日を除く） 

※才 U ンパスホームぺージ httpy/www.olympus.co.jp でデジタルカメラおよび関連製品の情報を巧巧しています。 


り込む方法などを分かりやす<説明した簡単ガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明欄 
をお読みください。 


箱の中身を確認ずる 


□ デジタルカメラ（本体） 

□ 力式ラケース 
□ ストラップ 

□ レンズキャップ-レンズキャップひち 
□単3アルカ U 電池 （4 本） 

□ソフトウェア CD-ROM (インフオメーシヨ 
ンディスク） 

□ 取扱説お書 
囚簡単ガイド（本書） 


□ WindowsS 日巧 USB ドライバインストー 
ルガイド 

□ な前書-ご愛巧者登録 A ガキ 
□ 1日 M 日スマートメディア 
□ スマートメディア巧静電気防止ケース 
□スマートメディア巧ラベルに枚） 

□ スマートメディア巧ライトプロテクト 
シール （4 枚） 

□ スマートメディア取振説日月書 

□ USB ケーブル 



トラップを取り付ける 



〇 ちとでストラップの長さを調節す 
るために、止め具の位置でスト 
ラップをゆるめておさます。 

〇 ストラップを図の矢印にしたが 
し、、止め具にとおしまず。長さが 
ミ夫まったら、ストラップの巧を 
引っ張って、ゆるみをとりまず。 
止め具のところで、ゆるまない、 
巧けないことを確かめます。 


4 



詩止画を撮る 




静止画を見る 


oP フルオートモード 


簡単再生 



[〇](液晶モニタ）ボタンをすば 
'やく吕回続けて巧します。 

►液晶モニタび点灯し、撮影した 
画像び表示されます。 



十字ボタンを使って、見たい画像 
を表示させまず。 

•苗のついた画傲はムービーコ 
マです。一「ムービーを見る」参 


10コマ前の画像を表巧。 

次の画像を表示。 

]0コマ先の画撒を表示。 
—1コマ前の画像を表お。 


ムレバ_ズー ムレバーを使う と、 
じ TF のよラなことができ 
ます。 _ 

画债を拡大表お 
W ; 複数の画像を一度 
に技术 


〇 撮影モードに戻るには、シャツターボタンを半巧しします。 

•液晶モニタび消なします。ファインダをのぞいて、撮影してください。 


• カメラの電源を切るには 

モー ドダイヤルを OFF にしまず。 



リチウム電池パック CR-VS 
(当な製 LB-01) をご使用のとき 



単3電池をご使用のとき 



電池カバーで電池を押さえながら閉じて、カバーの矢印 
の刻印と逆ち向へスライドさせまず。 

♦カバーの端を巧すと、カバーび閉まりにくくなります。 
♦カノ（一は開じた状態で固定されます。 



電池を入れる 


〇 



カメラの電源び入っていないことを 
(モードダイヤルが OFF の位置）確認し 
ます。 



電池カバー □ック を、葉）のち向 ヘス 
ライドします。 



電池カバーを矢印の方向へスライドさせます。 

カパーをスライドさせるとさは指の腹を使ってあけ 
て < ださい。) T \ などを使ラとけびをずることびあり 
ます。 


ードを入れる/取0出ず 



—ドを入れる 


接軸面（コンタクトエリア）を液晶モニタ側にして、 
力ードがカチッとはまるまで奥に巧し込みます。 

■カードを表裏逆にしたり、入れる向きを逆にして 
巧し込むと、巧けなくなることびあります。 


〇 


—ドを取り出ず 


カードを一度奥に向かって巧し、取り出しやずい位 
置まで出てきたらつまんで引さ巧きます。 

カードカバーを閉めます。 


ミち意 



I カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対に力ードを出し入れしたり、電池を 
取り出したりしないでください。カード内のデータび破壊されることがちります。 


ムービーを 撮る 




ムーヒー t —卜 


〇 


感ボタンを巧して、 メニ ューを 
表示させます。 


〇 


レンズキャップをがして、モード 
ダイヤルを S-Pr 居 にします。 


〇 十字ポタンの A を 
巧して rs-pr 邑」を 
選択します。 


〇 十字ボタンの▽を 
繰り返し巧して 
「画 ムービ ー J を選 
択します。 


イ田頁モード){モードメニ_ 
デジタルスーム) 



S - P 巧 W 。)。 (り 


オレンジランプ 
ファインダ 






力ードアクセス 
ランプ 



〇 


シャッターボタンを全巧しして、撮影 
を始めます。 

■オレンジランプび点灯します。 
•ムービー撮影中は常にピントは合つ 
ています。 


若 


AF ターゲットマーク 


〇 



撮影可能秒数 


巧度シャツターボタンを全巧しして、 

撮影を終了します。 

カードアクセスランプび点滅して、 

カードへの記録びはじまります。 

表示されている撮該巧能秒数まで撮影を続けると、自動的 
に撮影を終了し、カードへの記録を始めます。 



VT 330402 


































































































































































































































































































ムービーを見る 


画像を消去ずる 


簡単再生 


廊 I -コマ消ち 


〇 ムービー 再生したい コマ（巧マー クのついた画像）を表示しておきまず。 
一 r 静止画を見る」の手順1、吕参照 


0消したい画像を表示しておをまず。一「静止画を見る J の手順1、吕参照 


6© を巧して、メニュ—を表示し 


ます。 



〇 十字ボタンの A を巧して、「ムー 
ビー再生」を選巧します。 

• カードアクセスランプび点滅し 
て、力ードからカメラへの画慷 
问〇村）の読み出しの後、再生び始まり 
ます。 


>撮影モードに戻るには、 シャツ 
1夕ーポタンを半巧しします。 

•液晶モニタび消灯します。ファ 
インダをのぞいて、撮影してく 
ださい。 


/ I ム-ビ-再を j \ 

<情報表示 )（ モー ドメ ニュ ー]► 


>再生び終わると、ムービーの最 
初に戻ります。 

■再度®を押すと「ムービー再 
生」画面び表示されます。 



十字ボタンの A または▽を押し 
て設定を選んでから©を巧ず 
と、なの操作をすることびでさ 
ます。 

再生 . をラー度再生をは 

じめる。 

コマ送り....コマ送りで再生を 
はじめる。 

中止 . 再生をやめる。 




カメラ本な:で操作する機能 

ボタンとダイヤル 


ズームレバ‘一 


撮影時 ：ズームイン/スームアウト 

再生時 ：撮影した画像を1画面に複数 

表示（インデックス再生)、 

ク□—ズアップ再生 

プリントチ約時：卜 U ミングサイスの設定 



半押しでピント合わせ、全押しで撮影 



撮影時： 

再生時： 


/スポットボタン 


マクロモード近距離撮影時に 
(0.2 ~ 0,8 m ) 

スポット測光適正露出を検出するための 
測光パターンの設定 

プ U ントしたい画像を選が(プ IJ ント予約） 



ユモ ードポタン 


撮影時：フラッシュ発光パターンの設定 

(最広角時0ぶ〜 3.6 m 、 最望遠時日.2 
再生時：画像を1枚ずつミ肖去 


3,6 m ) 


十字ボタン 


メニュ ー :メニュー項目の選が 
撮影時：絞り値、シャッ タースピー 
ド、露出補正、マニュアル 
フォーカスを設定 
再生時：再生画像の選が 



モードダイヤル 


S-Prg :シーンプ□グラム撮影 

A / S / M / 喊：絞り優先/シャッター優先/マニュアル/ 
マイモード設定 

P :シャッターボタンを押すだけのシンプル 

な才ート撮影 
OFF :電ミ原切 

囚 ：再生 



撮影時：被写体を表示 

再生時：力ードに記録されている 


• 液晶モニタのオン/オフ 
• 2回の早押しで、撮影直後の画像をすばや< 


画像を表示 


チェック 


AEL/ カスタムボタン 


撮影時： AEL ボタン 露出の固定、記憶 

カスタムボタン使巧頻度の高い機能をお好みで登録 （* お買い 
上げ時は AE □ックに設定されています。） 
再生時：再生中の画像を書き込み禁止（プ□テクト）に設定 


液晶モニターに表示をれるメニューで操作ずる機能 



—画面のながれ 



巧す 


ご注意：モードダイヤル 
の位置により、トップメ 
ニューの表示内容、設定 
できるメニュー機能び異 
なります（詳しくは取扱 
説日月書をご覧ください)。 

\_ J 


トツプメニュー [ P モードのとさ] 


〇 


トカット設定)。 


撮彰時のメニこ 


•で「モードメ 



撮影メニュー 


〇 〇 



ちを時のメニこ 



自動再生[静止画のみ] 


ドライプ 


撮影方法を連写モード、オートプラケット撮影、セルフタイマー撮影の中か6 

選お 

旧0感度 


撮影ま件に合わせてけート」、「100」、に00」、「400」の中から侶0感度を 
還お 

A / S / M / 喊 


モードダイヤルび A / S / M / 區 f のとをの撮影モードを A (絞り優先撮影 )、 S 
(シャッター優先撮影 )、 M (マニュアルモード)、际乎(マイモード設定）の中か 
ら選お 

フラッシュ補正 


被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減 

ス□ーシンク □ 


遅いシャッタースピードでフラッシュを発光。「先幕効果」、 r 赤目先幕」、 r 後幕 
効果」の中から選お 

ノイズ IJ ダク 
シヨン 


長時間露光時において画徹に発生するノイズを軽減 

デジタルズーム 


光学3倍ズーム （3 已 mm カメラ換算32〜日巨 mm ) との組み合わせで、7.已倍 
ズーム相当の撮影び可能 

フルタイム AF 


シャッターボタンを半押ししなくてちカメラを向けている被写体に常にピントを 
合わせまず 

AF ち式 


才ートフォーカス時のピント合わせの範囲を RESPJ . 「スポット」から選択 

バノラ7 


オリンバス標準（付属）スマートメディアのバノラマ機能を使って、バノラマ合 
成画撒を作成（キを成には別売の CAMEDIA Master び必要でず。） 

フアンクシヨン 

撮影 


モノク□やセピアカラーなどの画像撮影び楽しめます 


画像メニユー 


画質モード 


撮影ずる画像の画質を 「 TIFF 」、「 SHQ 」、「 HQ 」、 fSQJ の中から選お 

ホワイト 
八ランス 


光源の色温度に合わせてホワイトバランスを「才ート」、「プ U セット（晴天/量 
天/電球/堂光灯)」、「ワンタッチ」の中から選お 

WB 補正 


ホワイりくランスで表現しきれない微妙な色温度を手動で補正 

シャープネス 


画像の鮮鋭度を調節 

コントラスト 


画像のコントラスト(明暗の差)を調節 


力一 ドメニュー 


力ードに記録されている静止画像を連続して自動表示（スライドシヨー) 


ムービー再生[動画のみ] 


ムー ビ ー を再生 


情報表示 


記録画像の撮影情報 （ ISO 、 ホワイトバランスなど）をすベて表示するか、最ル限に表示するかを 
「オン」、け:7」で選択 


回転再生[静止画のみ] 


再生する静止画像の向きを「一目〇°」、 「+9 cr 」、 rcr 」、 の中から選択 


カードメニュー 


力ードセット カードを初期化(フ ォー マット )（* カード内のすべてのデータは失われます。）、全 

アップ ての画像を一度に消去（全コマ消去） 


設定メニユー 


設定クリア 

カメラに設定した機能を電源を切つたとをに保持するかどラかを逞択します 

ビープ音 

カメラの操作音や、警告音の大きさを「オフ」、 r 小」、「太」の中から選択 

モニタ調碧 

液晶モニタの明るさを調整 

日時設定 

曰付と時間を設定 

インデックス 

インデックス再生時の画面分割数を「4分割」、「日分割」、 n 曰分割」のやから 

表示 

選択 


力ードセット II 力ードを初期化（フオーマット） （* 力ード内のずべてのデータは失われま 
アツフ II す。） 


設定メニュー 


設定クリァ 

ビープ音 


力；><ラに設定した磯能を電源を切ったとをに保持するかどラかを逞択しまず 


力式ラの操作音や、警告音の大ささを「オフ」、 r 小」、「太」の中から選択 

レックビュー 


力ードに記録中の画像の確認表示をするかどうり、「オン」、けスで選択 

マイ モー ド設定 


各イニュー磯能を自由に設定し、オリジナルの撮影モードとして登録 

ファイルち 

メモリー 


記録した画像につけるファイルちとフオルダをを「1」セット （1 から順に)」、 
r 才ート(前の力ードから連番で)」より選択 

モニタ調藍 


液晶モニタの明るさを調藝 

日時設定 


日付と時間を設定 

m / ft 設定 


マニュアルフオーカス時に表示ずる長さの単位をメー トル単位/フィート単位 
間で遺択 

シヨー トカット 

設定 


トップ文ニューに設定ずるメニュー機能を選択 

カスタムボタン 
設定 


カメラ本体のカスタムボタン（お買い上げ時は AE □ックに設定）に使巧頻度の 
高いメニュー機能を設定 





















































































































































































































































































































